W dniu 23 stycznia 1984 r., w wieku lat 88, zmarła 
NASZA NAJLEPSZA I NAJUKOCHAŃSZA SIOSTRA I SZWAGIERKA 


5. LE P. 


BRONISŁAWA 


CZUBRYT 


długoletnia nauczycielka, budowniczy szkoły w Rzozowie, odznaczona Medalem Odrodzenia Polski. 


Całe zycie służyła Bogu i ludziom, Człowiek prawy i wielkiego serca, świetny pedagog 
i wychowawca wielu pokoleń. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA za spokój Jej duszy zostanie odprawiona we wtorek dnia 31 stycznia br. 
o godz. 7.30 w kościele sw. St. Kostki w Debnikach. 


Wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.00 z kaplicy 
na cmentarzu ‘Rakowickim. 


Pozostali w bólu i i żałobie: 


SIOSTRA JANINA Z MĘŻEM I RODZINA 


